■本体の組み込み方法 • 寸法図(単位: mm ) 



上部を2本の 
ビスで 
固定する 



を開き、 

左右の固定金具を 
2本のビスで 
固定する 


上飾りユこット僱さ 13 mm ) 



A す 


'キャビネット扉 


国別売あっせん部材 

フラットイン電気才ーブンレンジ用 
上飾りユニット ( NE - WT 741 P 専用） 

AD - WTWMA 25 

希望小売価格 5,775円 (税抜5,500円 )( 工事費 別） 

上部キャビネット扉と才ーブン上部との 
すき間か応の部がです。 

お問し、 A ' わせ^!^" 

パナソニック電エホー厶エンジニアリング (㈱ システ厶部が開発センター TEL (06)6942-6202 


こ 


収納キャビネット天板 
本体 


〈側面図〉 

A 寸法が 1 7 mmJi (上の場合に使用します。 


















































